جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2056 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة المنال للبنات 








1 | 1421922056001 | اروه طه ياسين عيود 0 | 62 | 57 | 50 | 71 | اجج | 240 
2 | 1421922056002 | ازل عبد الرزاق محمد ابراهيم 0 | 62 | 50 | 42 | 62 | مل | 0 
3 | 1421922056004 | اطياف عبد الستار جميل دعاج ____ | 61 | 50 | 38 | 68 | مل | 0 
4 | 1421922056005 | افراح حيدر عبد الهادي نعمة 00 | 71 | 57 | 55 | 77 | ناج | 260 
5 | 1421922056006 _| البدور زيد علي مجيد | 59 | 50 | 51 | 6 | ناج | 26 
6 | 1421922056007 _| اماني عبد الرزاق نوري خماس _____ | 61 | 61 | 52 | 50 | نجج | 224 
7 | 1421922056009 | انفال عيسم نعمةخضير_ || 565 | 51 | ه4 | 79 | مل | 0 
8 | 1421922056010 _| انوار ياسين هاتم عباس ___| 73 | 58 | 58 | 0 | اجج | 29 
9 | 142192205601 _| ايات عادل عبد طارش 000 | 77 | 75 | 69 | 75 | اجج | 26 
0 | 1421922056012 _| ايات فاضل عبدالحمزة حسون ||| 62 | 50 | 6 | 62 | ناج | 240 
1 | 1421922056014 | ايمان عباس بصري عبالله 000 |0 50 | 51 | 4 | 6 | مل | 0 
2 | 1421922056015 _| ايه اثير جميلنصر___| 78 | 62 | 81 | 86 | ناج | 307 
3 | 1421922056020 | ايه عبد القادر جمعة جاسم | 61 | 53 | 34 | 64 | مل | 0 
4 | 1421922056021 | ايهليثنعمةحمود | 72 | 64 | 50 | 58 | ناج | 24 
5 | 1421922056023 _| براء محمد عليوي محمد _| 58 | 51 | 70 | 70 | نجج | 249 
6 | 1421922056024 | براق سعد علوان عويد | 59 | 39 | 50 | 80 | مسل | 0 
7 | 1421922056025 | بنين جهاد عبداله فاضل_________| 93 | 100 | 97 | 99 | نج | 3898 
18 | 1421922056027 | بنين محمد على جاسم ||| 64 | 77 | 59 | 78 | نجج | 28 
9 | 1421922056029 _| بنين ياسين عباس حسين ||| 6 | 60 | 65 | 84 | ناج | 274 
20 | 1421922056030 _| بيادر احمد محمد سكران | 50 | 56 | 37 | 74 | مل | 0 
2 | 1421922056032 | تبارك على ماضي خلف || 88 | 95 | 10 | 94 | ناججم | 37 
2 | 1421922056034 | تقى امجد عطيه غافل 000000000 |0 67 | 61 | 55 | 85 | ناج | 26 
23 2-35 002 ا نا E‏ الا اا E‏ اا اا 253 
4 | 1421922056037 | جمانة عبد ٠‏ الكريم خلف محي ناجح 356 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





متوسطة المنال للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2056 رقم الصفحة من 2 إلى 6 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 





| 5 | 4 | 248 | 74 
| 57 ]| 5 | 34 | 56 
_ 1421922056045_| حوراء عبد الامير كاظم سعد | 63 | 50 | ا6 | 75 
تار ج | 84 | 79 | 88 | 939 
: | 6 | 5 | 57 | 65 سا 
بدالعالي | 68 | 5 | 5 | 76 
داليا وسام محي الدين ابراهيم | 69 | 69 | 51 | 88س 





جح 
جح 


جع 
جع 
جع 
جع 


0 


نا 
نا 
نا 
نا 
نا 
نا 
نا 


جح 


142922056053 |ياصقاء عكب سن 0 | 58 | 65 | ^+ | 55 | u‏ 
١‏ 421922056054 | ذكرى جيار جميلتصر ‏ | 50 | 54 | 30 | 5 | س 
١‏ 1421922056055 | راتيا علد علاوي عبيد | 50 | 4 | 4ة | 5 | س 
١‏ 1421922056057 | رحمه هيدر عبد الامير عباس | 62 | 84 | 67 | 8 | تيع | 
١‏ 1421922056056 | رسل باسم طالب عيد ا | 56 | 62 | 5 | 7 | em‏ 
١‏ 1421922056061 | رسل صدام حسين حمود ‏ | 50 | 50 | 5 | 6 | e‏ 
| 142192205063 | رسل علي حسسين ارايم | 60 | 78 | 5 | 6 | e‏ 
١‏ 14292205904 | رسل مؤيد سيتى يري | 61 | 6 | 6 | 7 | em‏ 
| 142922056065 | رقل حيدر عبدالعالي ف 2 | 76 | 62 | 55 | 8 | ل 
١‏ 142922056066 | رف محمد عبد الجر زغير ‏ | 568 | 5 | 64 | 6 | نيع | 
رقية مشتاق طالب عبد 

| 1421922056066 | رقيه عبد الامير جلوباليسين ‏ | 63 | 41 | 51 | 6 | س 
| 14292205069 | رقيه يحيى سامنتصيف ‏ | 65 | 5 | 78 | 8 | تيع | 

54 55 37 65 مكمل 


1421922056070 


رنا محمد علي وهيب 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


| 61 | 52 | 50 | 58 | ج 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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248 
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251 
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221 


281 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2056 رقم الصفحة من 3 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة المنال للبنات 


-520 لكك 2 كك اس تل اس لكر ا 2ن ل كم اك كر ا كر 
ڪڪ 234 






i 


233 


: 


جح 
جح 
جح 
جح 
جح 


0 
3 


221 


54 

55 

6 

7 
69 71 50 82 ناجح 


72 6 أ ساره وليد محمود كامل 272 


" 


نا 
نا 
نا 
نا 
نا 
نا 


| 61 | 5 | 5 | 73 
| 71 ]| 5 | 54 | 59 _ 
3 | 1421922056077 | زهراء ٿائر هادي جواد | 50 | 5 | 63 | 70 
| 5 | 61 | 8 | 57 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة المنال للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2056 رقم الصفحة من 4 إلى 6 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





| 1421922056108 | سجى حبيب حمزة صليبي ااا | 67 | 56 | 50 | 76 | تجح 
. 1421922056109 _| سجى حسين بدر ساجت ااا | 60 | 54 | 34 | 84 
| 2205111 || سمر زياد عباس حميد | 63 | 50 | 44 | 50ل 
| 1421922056112 | سمر محمد سلمان حسين | 69 | 50 | 52 | 66 _ | ناج 
| 1421922056113 | شجن حامد وحيد البراهيم ا | 75 | 65 | 76 | 79 | ااج 
| 5 )| 5 | 8 | 5 
| 1421922056115 | شمس نبيل خضير عبد ااا | 6 | 55 | 50 | 57 | تلم 
ا 0 | 5 | 5 | 63 | نه 
| 6 | 51 | 58 | 58 | نم 
| 69 | 5 | 0 | 51 | نم 


1421922056114 شذى خالد طارق كريم 





جح 
جح 
جح 


ج 
| 1421922056124 | صفا امجد عطيه غافل | 63 | 61 | 35 | 52 | مل 0-0 | 
| 922056131 || طيبه وليد باسم محمد | 55 | 52 | 50 | 67 | ااج | 
| 1421922056132 | عبير رشيد ابراهيم نجم || 69 | 76 | 71 | 79 | اج | 
| 1421922056133 | عذراء حيدر لطيف حسين | 82 | 65 | 93 | 75 | ااج | 
| 1421922056135 | عطارد مشتاق طالب عبد ||| 70 | 50 | 50 | 56 | ااج | 
| 1421922056136 | فاطمة احمد محمد نصيف | 68 | 64 | 59 | 67 | اجج ل 
| 1421922056138 | فاطمه باسم احمد كرجي | 60 | 58 | 50 | 74 | ااج | 
| 1421922056141 | فاطمه رعد كاظم جياد | 63 | 50 | 30 | 67 | مل || 
| 1421922056142 | فاطمه صالح عبد عجوب | 60 | 63 | 32 | 6 | مل | 
| 1421922056143 | فاطمه عبدالمنعم محيبس كاين | 74 | 58 | 74 | 72 | ااج | 
| 1421922056144 | فاطمه علي طالب عبدعون 0020200 | 73 | 52 | 52 | 55 | ااج | 
| 1421922056145 | كوثر عماد عبدالحسين محمد | 74 | 64 | 57 | 65 | ااج | 
| 1421922056146 | مايا عدي شاكر محمود || 54 | 39 | 3 | 50 | مل |_| 
60 41 37 57 مكمل 


14 A 7 


مرج حسام محمد ياس 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : 


المدرسة: 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 





0 ۹ رمز المدرسة : 2056 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


الرصافة الثانية 
م« 1 للعام الدراسي 2021/2020 


متوسطة المنال للبنات 















مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رقم الصفحة من 5 إلى 6 






| 14292205619 |مرودعيد مهدي مضن 2 | 68 | 50 | 4 | 6 | سمل | 0 
206152١‏ هريد حيدر حمود عبد لظم | 62 | 60 | 42 | 57 | سس | 
١‏ 1421922056164 | ملاك محمد نوري عبداتجيار ‏ | 75 | 6 | 4 | 6 | سس | 
421922056175١‏ | تباسسلوان جسم يواج ا | 58 | 51 | 6 | 3 | uw‏ | 0 

1421922056178 نجاة سهر خلف حسوني 76 82 75 76 ناجح 309 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 5 3 رمز المدرسة : 2056 قم الصفحة من 6 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول نكم 84 9 إلى 


المديرية : الرصافة الثانية 
یری لر 7 للعام الدراسي 2021/2020 









: 


4 | 1421922056187 | نور الهدى ناجي محمد علوان 218 
١‏ 1 
8 | 1421922056193 | نور وسام قاسم صادق جح 271 


130 هاجر صادق عباس سلمان جح 263 
1 | 1421922056198 | هاجر معن سلمان عبداله | 60 | 50 | 50 | 64 | نج | 224 
2 | 1421922056200 _| هبه لطيف شاكر عبد الامير ا | 73 | 63 | 42 | 53 | مل | 0 
3| 1421922056201 | هبه محمد راضي كاظم اا | 67 | 62 | 61 | 60 | نجج | 250 
4| 1421922056202 | هجد عماد مهدي حسن ااا | 70 | 60 | 50 | 61 | نج | 240 


1 


s1 17101 11 | الك‎ 

126 4219220190 | 1421922056190 | نور سلام حميد | نور سلام حميد علوان 2 أ مام ا ناج 
lt | 5 | ®1‏ 
e2‏ | 6 | 3 | 
u | 6| 6 | 7‏ 




















اشية دسر 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


